Za spoköj duszy S. p. 


Prof. ARTURA 


ROMANOWSKIEGO 


inzyniera-architekta 


jako w pierwsza rocznice Smierci 
odprąwione zostaną 


w czwartek 10 lutego 1944 r. o godz. 7 rano w kościele Dobrego Pasterza w Prądniku 
Czerwonym i w piątek 11 lutego 1944 r. o godzinie 8 rano w kościele św. Floriana 


NABOŻEŃSTWA ŻAŁOBNE 


na które zaprasza - . 
zona z rodzina. 
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